TEODOR CIESZYNSKI 


Urzednik Tow. Kredytowego w Królestwie Polskiém, 


w powrocie ze Szezawnicy, po krótkiéj leez ciezkiéj chorobie, opatrzony SS, 
Sakramentami, przeniósł sie do wieczności w Krakowie d. 18 Sierpnia 1877 r. 
w wieku lat 32. 


Pozostali Krewni zapraszają pobożną Publiczność na Nabożeństwo żałobne, w kościele św. 
Łazarza na Wesotéj w Poniedziałek d. 20 Sierpnia b. r. o godzinie 9-tej rano odprawić 
się mające, poczém zwłoki na Cmentarz odprowadzone zostaną. 


